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PART III 
Irrigation Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതിയും 
നമ്പർ സി . എം . യു . പി / 1847 / 2005 . 2014 ഫെബ്രുവരി 26. 

സമയവും ആഫീസും 27 - 3- 2014, 4 മണിവരെ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

എഞ്ചി നീ യർ ആന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ, 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജലസേചന വകുപ്പ് 

മെക്കാ നിക്കൽ ( പി . ഡ ബ്ലു . ഡി.), മെക്കാനിക്കൽ ചീഫ് 
മെക്കാ നി ക്കൽ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ചെറു കിട 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, പബ്ലിക് ഓഫീസ് കെട്ടിടം, 
ജല സേചന ഡിവിഷൻ, പാലക്കാടിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം 

തിരുവനന്തപുരം- 33. 
നബാർഡ് ആർ. ഐ . ഡി . എഫ്. - XI ചടയൻപ്പാറ ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിനു വേണ്ടി 20 HP ലിഫ്റ്റ് പമ്പ്സെറ്റും ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ആഫീസും - 
ഫുള്ളിഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റാ സ്റ്റാർട്ടറും നൽകുന്നതിന് 27 -3 -2014, 4.30 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആന്റ് 
പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ ( പി. ഡബ്ലു . ഡി.), 
വിത ര ണ ക്കാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ച കവറിൽ ഒറിജിനൽ 

മെക്കാനിക്കൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, പബ്ലിക് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഓഫീസ് കെട്ടിടം, തിരുവനന്തപുരം-33. 
നമ്പർ- സി . ഇ . ( മെക്ക്)/ T /8/ 2013- 14 . 

- ദർഘാസുകൾ നൽകുന്ന കവറിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് 
എണ്ണം ലിഫ്റ്റ് പമ്പ്സെറ്റും സ്റ്റാർട്ടറും ഒന്നുവീതം. നമ്പരും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് 
നിരതദ്രവ്യം- ഉദ്ധരിച്ച തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 

എഞ്ചിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ ( പി . ഡബ്ലു . ഡി .), മെക്കാനിക്കൽ 

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, പബ്ലിക് ഓഫീസ് കെട്ടിടം, 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ഒറിജിനൽ) - 400 + 5 % 

തിരു വ ന ന്ത പു രം - 33 . ഫോൺ നമ്പർ 0471- 2322634 എന്ന 
വാറ്റ് = 420. 

മേലെഴുത്ത് ഉണ്ടാ യി രി ക്ക ണം . താമ സിച്ച് നൽകുന്ന 
ദർഘാസ് പ്രമാണം ലഭിക്കുന്ന ആഫീസും തീയതിയും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കരാറു 
സമയവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, മെക്കാനിക്കൽ, കാരന്റെയോ അയാളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നയാളുടെയോ 
ജലസേചന വകുപ്പ്, പബ്ലിക് ഓഫീസ് കെട്ടിടം,മ്യൂസിയം പി . ഒ., സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
തിരുവനന്തപുരം- 33. ഫോൺ നമ്പർ 0471- 2322634 - ൽ നിന്നും ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
1-3 - 2014 മുതൽ 21 -3 - 2014 വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസ ഇതേ സമയത്തും സ്ഥലത്തും ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ങ്ങളിലും പകൽ 11 മണിമുതൽ 3.30 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. - ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും 


25th MARCH 2014 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


188 


തിരിച്ച് നൽകുന്നതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 
മുത ലാ യ വ ദ ർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാ യി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ കൈമാറാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . 

ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
( പാഥ മിക സമ്മ ത പ ത വും ഉദ്ധ രിച്ച തുകയുടെ ഒരു 
ശത മാ ന ത്തിന് തുല്യമായ നിര ത ദ്രവ്യം സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ആന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ്എഞ്ചിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ 
( പി . ഡബ്ലു . ഡി .), മെക്കാനിക്കൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പബ്ലിക് ഓഫീസ് കെട്ടിടം , തിരുവനന്തപുരം എന്ന 
പേർക്ക്ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം. പ്രാഥമിക കരാറോ ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യമോ ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
പ്രാഥമിക കരാറിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. തപാലിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് പുറമേ 
- 50 ( തിരിച്ച് നൽകുന്നതല്ല) മണിയോർഡറായി മേൽപ്പടി 
ആഫീസിലേക്ക് അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. തപാൽ മുഖാന്തിരം 
ഉണ്ടാകുന്ന താമസത്തിന് വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയല്ല . 

- അപേക്ഷയോടൊപ്പം - 135 ദർഘാസിനുവേണ്ടി അയച്ചു 
തന്നാൽ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള കരാറുകാർക്ക് മുദ്രപത്രം 
അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്. ( ഇതിൽ - 100 മുദ്രപത്രത്തിന്റെ 
വിലയും 35 ഇൻ സി ഡ ന്റ ൽ ചാർജ്ജും ആകു ന്നു .) 
ദ ർ ഘാ സു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട് കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ടി 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ ലഭ്യമാണ്. 

ജല സേ ച ന വകു പ്പിൽ ദർഘാ സു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ ഈ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കാ നുള്ള അ വ കാശം താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Date , Time & Office of opening of tenders -- 
At 4 .30 p . m . on 27 - 3 - 2014 before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer (Mechanical), PWD , 
O / o the Chief Engineer ( Mechanical) , Public Office 
Buildings, Museum P.O ., Thiruvananthapuram -33 . 

Cover containing tenders should be superscribed 
with Tender No. & addressed to the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer ( Mechanical ) 
PWD , O / o the Chief Engineer, Mechanical , Irrigation 
Department, Public Office Building , Museum P.O ., and 
Thiruvananthapuram -695 033 . Late tenders will not be 
accepted . Tenders will be opened in the presence of 
tender submitted authority or their authorized 
representatives who may be present at that time. If the 
tender date is a declared holiday the tender process will 
be done on the next working day at same time and place . 
The cost of tender forms are not refundable under any 
circumstances. Cheques, draft or postage stamps etc . will 
not be accepted for the cost of tender forms. Tender 
forms are not transferable . 

Tenders are to be accompanied with a preliminary 
agreement executed in Kerala , Stamp Paper worth " 100 
and an EMD equivalent to 1 % of the quoted amount in a 
favour of the Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer ( Mechanical) , PWD , O / o the Chief Engineer 
(Mechanical), Public Office Buildings , Museum P .O ., 
Thiruvananthapuram -33 . Tenders without EMD and 
preliminary agreement will not be considered . A specimen 
of agreement is available in the tender form itself . Tender 
form can be obtained by post from the above office on 
payment of value of tender documents and an additional 
amount of “ 50 ( towards the postal and incidental 
charges ) by money order along with proper request . 
Department will not be responsible for any postal delay. 

Kerala Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala along with tender form or payment of 
additional amount 135 ( 100 towards the value of stamp 
paper and 35 for incidental charges) which may be 
remitted by money order in advance to the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer (Mechanical), PWD , 
O / o the Chief Engineer ( Mechanical) , Public Office 
Buildings, Museum P.O ., Thiruvananthapuram - 33 during 
working hours . 

All other existing conditions related to Irrigation 
Department will be applicable in this tender also . If 
required , the undersigned have right to cancel this 
without assigning any reason thereof. 


No. CMU / P /1847/ 2005 . 

26th February 2014. 
- The Chief Engineer ( Mechanical ) , Irrigation , 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites sealed tenders , in original, in prescribed 
form from the original manufacturers or their authorised 
dealers or well established firms for the “ Supply of 20 HP 
Lift Pumpset and Fully Automatic Star Delta Starter to 
NABARD RIDF-XI Lift Irrigation Scheme Chadayanppara 
under Minor Irrigation Division , Palakkad ". 

Tender No. CE (MECH )/ T/8/2013 -2014 . 
Qty. — 1 No. Pumpset and Starter. 
EMD — 1 % of quoted amount. 
Cost of tender form : 

- Original - 400 + VAT @ 5 % ( Total 420). 

Date , Time & Office of sale of tender documents 
On all working days between 11 a. m . & 3. 30 p . m . from 
1- 3 - 2014 to 21- 3- 2014 from the office of the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer (Mechanical), PWD , 
O / o the Chief Engineer ( Mechanical), Public Office 
Buildings , Museum P. O ., Thiruvananthapuram - 33 . 
Phone : 0471 - 2322634 . 

| Last date , Time & Office of submission of filled up 
tenders — Up to 4 p .m . on 27 - 3 -2014 to the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer (Mechanical), PWD , 
O / o the Chief Engineer ( Mechanical ), Public Office 
Buildings , Museum P. O ., Thiruvananthapuram - 33 . 


Office of the Chief Engineer, 

Mechanical, 
Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram -695 033 . 
Phone - 0471- 2324589 . 


( Sd .) 
Chief Engineer 
(Mechanical). 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


നമ്പർ ഡി1. 1425/07- വാല്യം 3. - 

2014 മാർച്ച് 1. 

4 56 / ഇഇ / എം . ഐ . | 2013 - 14 - ചാത്ത ന്നൂർ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 

പഞ്ചായത്തിലെ കുറുങ്ങൽഎൽ. ഐ . സ്റ്റേഷന്റെ 
മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശാമം, കൊല്ലം താഴെ 

ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ - 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ ജല വി ഭ വ 

- 8 . 25 ലക്ഷം 

20,700 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറു കാ രിൽ നിന്നും മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള 57/ ഇ ഇ / എം . ഐ . |2013 - 14 - ആദിച്ചനല്ലൂർ 
ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 

പഞ്ചായത്തിലെ ആദിച്ചനല്ലൂർ എൽ. ഐ . 
മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ 25 - 3 - 2014 , 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ 

സ്റ്റേഷന്റെ ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
ചെയ്ത ത പാ ലിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ത പാ ലിൽ 

പണികൾ - 12.75 ലക്ഷം 

31, 900 
ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം 

6 58/ ഇഇ/ എം . ഐ ./ 2013 - 14 - കുളക്കട പഞ്ചാ യ 
അ വ ധി യാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 3 മണിവര 

ത്തിലെ കുളക്കട എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷന്റെ ലീഡിംഗ് 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 

ചാനലിന്റെ നിർമ്മാണവും പുനരുദ്ധാരണവും 
കോൺട്രാക്ടർമാർ അവരുടെ ലൈസൻസിന്റെ അറ്റസ്റ്റഡ് 

25 ,000 

10 ലക്ഷം 
കോപ്പിയും ടെൻഡറിനോടൊപ്പം കർശനമായും സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. “ ഇന്ദിരാ വികാസ് പതം” നിരതദ്രവ്യമായി 

| 7 59 / ഇഇ / എം . ഐ ./ 2013 -14 തൊടിയൂർ പഞ്ചായ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ 

ത്തിലെ ആര്യം പാടം എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷന്റെ 
നൽകിയിട്ടുള്ള യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇപ്പോൾ 

ഉചിതമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബാക്കി 
കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന 

പണികളും ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ സ്പെഷ്യൽ 
പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി, ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പണികൾ 

അറ്റകുറ്റപണികൾ - 9 ലക്ഷം 

22, 500 
സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവയുടെ ഒറിജിനൽ 
(ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ നൽകിയത്) ഹാജരാക്കേണ്ട 8 60 / ഇഇ/ എം . ഐ ./ 2013 - 14 - തഴവ പഞ്ചായ 
താണ്. ടെൻഡർ രേഖകളോടൊപ്പം യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 

ത്തിലെ പാവുമ്പ എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷന്റെയും 
കോപ്പിയും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ നൽകുന്ന മേൽ സൂചിപ്പിച്ച 

ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെയും നിർമ്മാണവും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനലും സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ്. 

അറ്റകുറ്റപണികളും - 11.25 ലക്ഷം 

28 ,200 
കൂടാതെ ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലേബർ കോൺട്രാക്ട് 
കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ ടി പ്രവർത്തികൾക്കായി 

- ദ ർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
നിയോഗിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ 

- 2,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1, 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
രേഖ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേന്ദ 
ഗ വൺമെന്റിന്റെ ധന സ ഹാ യ ത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള 

3- ന് 1,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് 1,500 + 
പ്രവർത്തികൾക്ക് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾക്ക് 

- വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് | 2 ,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 
നിരക്ക് അ നു വ ദി ക്കു ന്ന തിൽ പ്രത്യേക പരി ഗ ണ ന - 1,700 + വാറ്റ്. 
നൽകുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം - സമയവും 20 - 3- 2014, 1 മണി വരെ. 
നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

ദർ ഘാസ് പ്രമാണം സ്വീക രിക്കുന്ന തീയതിയും 
(1) -- (2 ) 

. 
( 3 ) 

- സമയവും 25 - 3 - 2014 , 3 മണി 


പദ്ധതി സംരക്ഷണം 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 25 - 3 - 2014 , 
4 മണി. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " സി യും ഉപരിയും. 


1 53/ ഇഇ)/ എം. ഐ ./2013- 14 - ശൂരനാട് പഞ്ചായ 

ത്തിലെ എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ 1- ന്റെ 
പമ്പ്ഹൗസിന്റെയും ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെയും 
അറ്റകുറ്റപണികൾ - 14.67 ലക്ഷം 


36,700 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - കമനമ്പർ 1, 2, 3, 
5, 8 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 


2 54/ ഇഇ/ എം . ഐ ./ 2013 - 14 - ശൂരനാട് വടക്ക് 

പഞ്ചായത്തിലെ എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ 
5 - ന്റെ ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപണികൾ - 12 ലക്ഷം 


- പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജല വിഭവ വകുപ്പിലും 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


30,000 


- 55 ഇഇ)/ എം . ഐ ./ 2013 - 14 - ശൂരനാട് വടക്ക് 
പഞ്ചായത്തിലെ എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ 
2 - ന്റെ ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപണികൾ - 12. 23 ലക്ഷം 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


30,600 


25th MARCH 2014] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


190 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ 

രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 27 -3 - 2014 വൈകുന്നേരം 
നമ്പർ റ്റി . എ . 4217 / 91 . 

2014 മാർച്ച് 3. 

3 മണിക്കു മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എക് സികട്ടീവ് - കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് നമ്പരും 
എഞ്ചിനീയർ ( ചെറുകിട ജലസേചനം), ചെങ്ങന്നൂർ താഴെ | പ്രവർത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ദർഘാസുകൾ 27 -3- 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക്തന്നെ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
(പത്യ്യേകം ക വ റു ക ളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . താഴെ 

മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോ 

കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പരിശോധി 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന 

അ വധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 3 മണിവരെ 
തീയതി മുതൽ 4 ( നാല്) മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3. 30 മണിക്ക് 

തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ വികാസ് 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

പ്രത് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

നിരതദ്രവ്യം 
കമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവവകുപ്പിലേയും 
അടങ്കൽ തുകയും 

ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 

ദർ ഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് 
1 14/ ഇഇ)/ 2013 - 14 - നെടുമുടി പഞ്ചായത്തിലെ 

സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , 
4 -ാം വാർഡിൽ പൂച്ചാളി മോട്ടോർ തറയ്ക്ക 

കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ 
സമീപം പോങ്ങ പാട ശേഖരത്തിന്റെ 

സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
ഓട നിർമ്മാണവും പുനരുദ്ധാരണവും 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്ന് 
- 8 , 00 ,000 . 

20, 000 ലഭിച്ചത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. ( പി.) 
2 15/ ഇഇ/ 2013 - 14 - നീലംപേരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 

നമ്പർ 84 / 97 / പി . ഡബ്ളൂ . ആന്റ് റ്റി . പകാരമുള്ള 
7 -ാം വാർഡിൽ കൈനാടി പള്ളി പാലത്തിന് 

നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
സമീപം കൈനാടി കാവാലം റോഡിൽ നിന്നും 
മണ്ഡപം പാടശേഖര സമിതിയുടെ ധാന്യ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
സംഭരണ കേന്ദ്ര ത്തിലേക്കുള്ള റാമ്പിന്റെ 

കാര്യാലയം, ചെറുകിട 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി - 12,45, 000. 31,200 ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
ചെങ്ങന്നൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
പുനർ ദർഘാസ് 
3 11/ ഇഇ / 2013 - 14 - മുട്ടാർ പഞ്ചായത്തിലെ 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
9 -ാം വാർഡിൽ കുഴിയാനടി പാടശേഖരത്തിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണം - 6,00,000 . 15, 000 നമ്പർ ഡി . ബി. 564 / 89 . 

2014 ഫെബ്രുവരി 28 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് -- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജലവിഭവ വകുപ്പ് പമ്പാ 
1,500 + വാറ്റ് @ 5 %, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 1, 900 + വാറ്റ് @ 5 %, ജലസേചന പദ്ധതി ചെങ്ങന്നൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1,200 + വാറ്റ് @ 5 %. 

എഞ്ചിനീയർ, പമ്പാ ജല സേചന പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട താഴെ 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - കമനമ്പർ 1 - നും 2 - നും സി 

പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള ജല സേ ച ന വകുപ്പ് 
ക്ലാസും ഉപരിയും, ക്രമനമ്പർ 3- ന് " ഡി ക്ലാസും ഉപരിയും. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അർഹരും 

അംഗീകൃതരുമായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- നും 

ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
2 - നും 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 4 മാസം. 

കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - ചെങ്ങന്നൂർ. 

ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും 

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങളും 

നമ്പർ 
24 - 3 - 2014 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം കരാറുകാരൻ 
ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ് 

41 / ഇഇ / 2013 -14- - പി. ഐ . പി. ഇടതുകര കനാൽ 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ കൂടെ 100 ( നൂറ്) - ന്റെ 

കുരട്ടിശ്ശേരി ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതുപകാരം 

890 മീ . മുതൽ 1100 മീറ്ററിനുമിടയിൽ കനാൽ 
തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

തകർന്ന ഭാഗവും ചേർത്ത് അടിയന്തിര 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 7. 50 ലക്ഷം 19 , 000 
ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 1984 - ലെ കേരള 
നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8 ( 2) വകുപ്പ് 2 42/ ഇഇ / 2013 - 14 ടി വലതുകര കനാലിന്റെ 
അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ 

ചെയിനേജ് 3700 മീറ്ററിനു സമീപം കനാൽ 
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം ബണ്ടു റോഡിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ 

പണികൾ - 2.60 ലക്ഷം 

- 6 ,500 
ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 
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ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ ദ ർ ഘാ സു കൾ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യവും, 
3 43/ ഇഇ/ 2013 - 14 - പി . ഐ . പി . വലതുകര 

- 100 - ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 
കനാൽ- കുറിയന്നൂർ നീർപാലത്തിന്റെ മേൽ 

ഉടമ്പടിയും യഥാവിധം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
നീരൊഴുക്ക് ഭാഗത്ത് ചെയിനേജ് 6443 

പാഥ മിക ഉട മ്പ ടി യിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഉപ വ കു പായി 
മീറ്ററിനും 6643 മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള കനാൽ 

താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
ഭാഗത്തിന്റെ അടിയന്തിര പുന രു ദ്ധാ രണ 
പണികൾ - 7 ലക്ഷം 

“ The Contractor further assures that it is clearly 
17 , 500 

understood that the settlement of claims either by part 
44/ ഇഇ/ 2013 - 14 - ടി ഇടതുകര കനാലിന്റെ 

bills or by final bills will be made only according to the 
ചെയിനേജ് 28500 മീറ്റർ മുതൽ 28660 മീറ്റർ 

availability of budget provision and allotment of funds 
വരെയുള്ള കനാൽ ഭാഗത്തിന്റെ അടിയന്തിര 

made with the Division Officer incharge of the work under 
ചോർച്ചാ നിവാരണ പണികൾ - 10 ലക്ഷം 25 ,000 

the respective heads of account in which the work is 
5 45 / ഇഇ /2013 - 14 - ടി ഇടതുകര കനാലിൽ 

sanctioned and arranged and also subject to the seniority 
മാവേലിക്കര കിഴക്ക് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 

of such bills . No claims for interest or for damages 
ചെയിനേജ് 0 മീ. മുതൽ 325 മീ . വരെയുള്ള 

whatsoever shall be made for belated settlement of claims 
കനാൽ ഭാഗത്തിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ 

of bills , 
പണികൾ - 7.20 ലക്ഷം 

18 , 000 

- പാഥ മിക ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ 
6 46 / ഇഇ/ 2013 - 14 ടി ഇടതുകര കനാൽ-കണ്ടല്ലൂർ 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിനുള്ള ബാങ്ക് ഡാറ്റുകൾ, 
ബ്രാഞ്ച്കനാലിൽ ഒന്നാമത് ശാഖാകനാലിന്റെ 

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കിസാൻ വികാസ് 
ചെയിനേജ് 1430 മീ .മുതൽ 2000 മീ . വരെയുള്ള 

പത്ര ങ്ങ ൾ മുത ലാ യ വ എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, 
കനാൽ ഭാഗത്തിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ 

പി. ഐ . പി. ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ പേരിൽ ബന്ധപ്പെട്ട 
പണികൾ - 5.50 ലക്ഷം 

14, 000 അധികാരികൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തവ ആയിരിക്കണം. 
- 47 / ഇഇ/ 2013 - 14 - ടി ഇടതുകര കനാലിൽ 

എഗ്രിമെന്റ് തീയതി മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം സ്ഥലം 
ചേപ്പാട് ബാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ 
5200 മീറ്ററിൽ നിലവിലുള്ള നടപ്പാലത്തിന്റെ 

ദർ ഘാസി നോ ടൊപ്പംതന്നെ ജി . ഒ . നമ്പർ 135 / 97 - ല 
കൈവരികളുടെ നിർമ്മാണം - 0.50 ലക്ഷം 1,500 - കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ് തിരുവനന്തപുരം തീയതി 13 - 11 -1997 ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള അർഹത തെളിയിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളുടെയും 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 4, 5 അസ്സൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
ഇവയ്ക്ക് 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 600 + വാറ്റ്, നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1,400 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 6 - ന് - 1,100 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 300 + വാറ്റ്. 

- ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ജി . ഒ. ( പി ) നമ്പർ 84/ 97 തീയതി 

19 -8 - 1997 ജി. ഒ. ( പി ) 13 / 98 പി. ഡബ്ലു . ഡി. തീയതി 21- 2 - 1998 ഉം , 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 2 - നും 7 - നും ( എം എ സ്സ്) 43 / 99 ഐ . ആർ. ഡി . തീയതി 9 - 6 - 1999 - ലും 
3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 

പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാ 
- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 2014 മാർച്ച് മാസം 22 -ാം തീയതി 

യിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുവാൻ രേഖകളുടെ അസ്സൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും 

തന്നെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ആഫീസ് സമയത്ത്ഓരോന്നിനും മേൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
തുക രൊക്കം അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

കാര്യാലയം, 
ദർഘാസ് സംബന്ധമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിലോ 

പി . ഐ . പി . ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
ചെങ്ങ ന്നൂർ, മാവേലിക്കര, കോഴഞ്ചേരി പി . ഐ . പി . 

ചെങ്ങന്നൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
സബ് ഡി വി ഷ ന ക ളിൽ നിന്നോ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
ദർ ഘാ സു കൾ 2014 മാർച്ച് മാസം 26 -ാം തീയതി 

നമ്പർ ഡി1 - 492 / 98. 

2014 മാർച്ച് 4. 
3.30 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
ആഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് -- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടുക്കി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത സമയത്തിന് ശേഷം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
കിട്ടുന്നവ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തികളുടെ 
തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം മൂലമോ ഉള്ള പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ 
കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു - ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 25 - 3- 2014 വൈകുന്നേരം 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് 

നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോഅദ്ദേഹം അധികാരതപ്പടുത്തിയ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 

ണ ങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 3 . 30 മണിവര അന്നേദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്താണ്. അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് ദിവസം അതേ സമയം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
4.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ താഴെ ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന ആളോ അ ദ്ദേ ഹം ചുമ തലപ്പെടു ത്തു ന്ന 6 മാസം വരെയായിരിക്കും. 
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ദർഘാസ് നമ്പരും 

മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ക്രമ 

- നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

ത പാ ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
നമ്പർ 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

ഉത്ത ര വാ ദി യാ യി രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന 

അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി 

വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
127 / 2013 - 14 - ഇട വെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ 

ടെണ്ടർ തീയതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 . 30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് 
തടി പാലത്തിന്മുകൾഭാഗത്ത് തൊണ്ടുവെലി 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 
തെക്കുംഭാഗം തോടിന്റെ സംരക്ഷണ 

മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
പണികൾ - 10 ലക്ഷം 

25 ,000 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
128 / 2013 - 14 വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തിൽ 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
വാർഡ് നമ്പർ 5 - ൽ പാമ്പാറ പൂങ്കുടി 

നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഭാഗത്ത്കറുവാക്കയം തോടിന്റെ സംരക്ഷണ 

അടങ്കൽ തുകയും 
പണികൾ - 10 ലക്ഷം 

25 ,000 

29/ എ . ഇ . 21./ പി . വി . ഐ . പി / 2013 - 14 

പി . വി . ഐ . പി . - ഭൂതത്താൻകെട്ടിലുള്ള 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,500 + വാറ്റ്. 

ബാരേജ് ടവറിന് വാതിലുകളും ഗ്രില്ലുകളും 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

നിർമ്മിക്കുന്ന വേലകൾ - 1, 50,000 

3,800 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 

2 31/ എ . ഇ . ഇ1./ പി . വി . ഐ . പി / 2013- 14 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 

പി . വി. ഐ . പി . -- ഭൂതത്താൻകെട്ട് ബാരേജിന്റെ 
ടി തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. 

ഷട്ടറിന് ഗ്രീസും ഓയിലും കൊടുക്കുന്ന 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത 

വേലകൾ - 1,85, 000 

4, 700 
താകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 400 + വാറ്റ്. 
( പാഥ മിക ഉട മ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്ക ണം . 
നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും 17 -3 -2014 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 
മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 

സമയവും - 25 - 3 -2014, 3 മണി. 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ടി തുക പണമായോ ചെക്കായോ ഇന്ദിരാ വികാസ് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
പത്രമായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ 25 - 3 - 2014, 3.30 മണി. 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പനുസരിച്ച് ടി 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം തുക 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വി വ ര ങ്ങളും ഈ 
നിർമ്മാണ ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. ആഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം 

പണമായോ മണിയോർ ഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ 

അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനു 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ളഎല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 

വേണ്ടി അയ യ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണം തപാൽ മാർഗ്ഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

ആവ ശ്യ പ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമേ 
കാര്യാലയം, 

തപാൽ കൂലിയായ 30 ( നിലവിലുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ് 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 

അട യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾ ജല വിഭവ 
കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി. - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും അംഗീകൃത 

കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

പാടി ല്ലാ ത്തതുമാകു ന്നു . ദർഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കാൻ 

ആഗ ഹി ക്കുന്ന കരാ റു കാർ ( ലേ ബർ കോൺട്രാക് ട് 
നമ്പർ ഡി . ബി.1/2008. 

2014 ഫെബ്രുവരി 28. 

സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഅസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചി നീ യർ, പെരിയാർ വാലി ഇറി ഗേ ഷൻ പാജക്ട് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും, 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1, ഭൂതത്താൻകെട്ട് താഴെ പറയുന്ന 

ആവ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിര ത ദ വ്യം 
(പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് ജല സേ ചന 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 28 -4 -1990 - ലെ ജി . ഒ. 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 

( എം എ സ്. ) / 39 / 90 / പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . ഉത്ത ര വ നു സ രിച്ച് 
നിന്നും ( സിവിൽ വർക്കുകൾ സി - യും അതിനുമുകളിലും, 

കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ബി - യും ) മത്സര ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടികൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1989 - ലെ കേരള 
പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ 

നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ബോർഡ് നിയമം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 25- 3 -2014 -ാം തീയതി പകൽ 

അനുസരിച്ച് കരാറുകാരുടെ ഓരോ ബില്ലിൽനിന്നും ഒരു 
3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റൽ 

ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് 

പിടിക്കു ന്ന താണ്. കൂടാതെ 1990 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ 
ചെയ്തിട്ടു ള്ള താ യി രി ക്കണം. കൊ റി യർ സർവ്വീസ് 

തൊഴിലാളി വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 21- 11- 1992 - ലെ 
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ജി. ഒ. ( എംഎസ്.)/ 96/ 92 - പി. ഡബ്ലിയു . ഡി. ഉത്തരവുപ്രകാരമുള്ള 
ഗ്യാരന്റി പിരീഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും 
19 - 8 - 1997 - ലെ ജി . ഒ . ( പി .) 84 / 97 / പി. ഡബ്ലിയു . ഡി . ഉത്തരവ് 
പ്രകാരം ജലവിഭവ വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും 
ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13 - 11 - 1997 - ലെ ജി . ഒ. 
( എംഎസ്.) 135 / 97 സഹകരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ 
കരാർ പണികൾ ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സ ഹ ക ര ണ 
സൊസൈറ്റികൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


ദ ർ ഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 900 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 25 - 3 - 2014 , 10 മണി മുതൽ 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 3 - 2014 , 3 മണിവരെ. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 3 - 2014 , 3 .30 മണി. 


പ്രവർത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 
1 - ന് 10 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 9 മാസം. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്ക പ്പെടാത്ത 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കേരള ജല വി ഭ വ 
വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലേയും നിലവിലുള്ള 
മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. യാതൊരു 
കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് നിർത്തി 
വയ്ക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 17 - 3 - 2014 രാവിലെ 10 മണി 
മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വ രെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


കരാറുകാരുടെ തരം ക്രമനമ്പർ 1- ന് “ സി യും അതിനു 
മുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 

കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
ജല സേചന വകുപ്പിന് ബാധ ക മായ പ്രാഥമിക കരാറും 
എക് സി ക്യൂ ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ റെ അ ധി കാ ര പ്പെ ടുത്തി 
ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകളും നിരുപാധികം നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. 1990 - ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമ നിധി നിയ മ ത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് 
ബാധകമാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ( ഒപ്പ്) 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
ഭൂതത്താൻകെട്ട്. 

- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി . ഒ . ( എംഎസ്.) 135/ 97 / കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ്, 
തീയതി 13 - 11 - 1997 - ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും 

കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വി വ ര ങ്ങളും ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
പെരിയാർവാലി ഡിവിഷൻ 

( ഒപ്പ്) 
നമ്പർ- 2, ആലുവ- 683 108. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി. 3 / 9899. 

2014 ഫെബ്രുവരി 24. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ 
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2, ആലുവ- 8 എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത 

യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറു കാ ർ , നിലവിലുള്ള 
ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരു വിവരം രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള 
കവറു ക ളിൽ മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ താഴെ 
നൽകിയിരിക്കുന്ന ദിവസ, സമയ ക്രമമനുസരിച്ച് ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദിവസ 
കമ മ നു സ രിച്ച് ഈ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ തപാൽ മുഖേന 
സ്വീക രി ക്കു ന്നതും താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന ഓഫീസറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു 
ന്നതുമായിരിക്കും. പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങൾ അവധികളായാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
1 6 5 / ഇ . ഇ .2 | പി . വി . എ . പി / 2 013 - 14 

പി. വി . ഐ . പി .- ചെറുവട്ടൂർ എം . ഡി. യുടെ 
ചെ . 0 മുതൽ 280 മീറ്റർ വരെയുള്ള പുതിയ 
ബണ്ട് റോഡിന്റെ മെറ്റലിംഗും ടാറിംഗും 
ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ - 
- 9 , 00 , 000 

22 ,500 
2 66/ ഇ . ഇ .2 / പി . വി . എ . പി / 2013 - 14 

പി. വി . ഐ . പി .- എരമല്ലൂർലിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
കനാലിന്റെ ചെ . 0 മുതൽ 200 മീറ്റർ വരെയുള്ള 
പുതിയ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ 
പ്രവർത്തികൾ - 4,40, 000 

11, 000 


നമ്പർ ഡിബി 609 / 2012. 

2013 മാർച്ച് 3. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജല സേചന വകുപ്പ് 
പെരുമ്പാവൂർ മെക്കാനിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് മെക്കാനിക്കൽ ജോലികളിൽ 
പവൃത്തി പരിചയമുള്ള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജലസേചന 
വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് 
തപാലായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശം അടങ്കൽ തുകയും 


- 5/2013 -14 ഐ . ഐ . പി. ചെയിനേജ് 24112 - ൽ 
പ്രധാന കനാലിലേക്കുള്ള ലീഡിംഗ് ചാനലിലെ 
സൂയിസിന്റെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ 
ജോലികളും- ഷട്ടറിന്റെ നിർമ്മാണവും 
ഘടിപ്പിക്കലും - 2, 50 , 000 


6,250 
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(1) 


2 


ல 


2 , 000 


5 


കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
2 6/ 2013 - 14 - ഐ 

നമ്പർ 
ഐ പി - കിടങ്ങു രിലുള്ള 

അടങ്കൽ തുകയും 
ചെയിനേജ് 7290- ൽ സൂയിസിന്റെ നിർമ്മാണവും 
അനുബന്ധ ജോലികളും- ഷട്ടറിന്റെ നിർമ്മാണവും 

| 1 35 / ഇ . ഇ / എം . ഐ . /തൃശ്ശൂർ| 2013 - 14 
ഘടിപ്പിക്കലും- 1,25,000 

3 , 150 

തെക്കുംകര ഗ്രാമ പഞ്ചാ യ ത്തിലെ 
3 7 / 2013 - 14 - ഐ ഐ പി - തുറവൂ രിലുള്ള 

പത്താഴക്കുണ്ട് ടോപ്പ് ഡാം റോഡിന്റെ 
ചെയിനേജ് 5010- ൽ സൂയിസിന്റെ നിർമ്മാണവും 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ - 12,00 ,000 30, 000 
അനുബന്ധ ജോലികളും- ഷട്ടറിന്റെ നിർമ്മാണവും 
ഘടിപ്പിക്കലും- 1,10, 000 

- 36 / ഇ . ഇ / എം . എ . /തൃശ്ശൂർ| 2013 - 14 
2 ,750 

തെക്കുംകര ഗ്രാമ പ ഞ്ചാ യ ത്തിലെ 
8/ 2013 - 14 - ഐ ഐ പി ചെയിനേജ് 9800- ൽ 

പത്താഴക്കുണ്ട് ഡാമിന്റെ ഇടതുകര കനാൽ 
സൂയിസിന്റെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ 

ചെയിനേജ് 0/ 000 മീറ്റർ മുതൽ 0/ 800 മീറ്റർ 
ജോലികളും- ഷട്ടറിന്റെ നിർമ്മാണവും 
ഘടിപ്പിക്കലും- 80 , 000 

വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവർത്തികൾ 15, 00,000 

37 ,500 
9/ 2013 - 14 -- ഐ ഐ പി -- തവളപ്പാറയിലുള്ള 
- ചെയിനേജ് 2500- ൽ സൂയിസിന്റെ നിർമ്മാണവും 

3 37/ ഇ . ഇ / എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2013 - 14 
അനുബന്ധ ജോലികളും- ഷട്ടറിന്റെ നിർമ്മാണവും 

തെക്കുംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വേളാങ്കണ്ണി 
ഘടിപ്പിക്കലും- 1,25,000 

3 , 150 

പത്താഴക്കുണ്ട്താഴത്തെ റോഡിന്റെ ഇടതു 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 400 + വി . നി . 

ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ - 
- 15 , 00 , 000 

37 ,500 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 4- 2014 മുതൽ 23 - 4- 2014 , 1 മണിവരെ. 

38 / ഇ . ഇ / എം . ഐ . തൃശ്ശൂർ/ 2013 - 14 

മുണ്ടത്തിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

5 -ാം വാർഡിലെ പർളിക്കാട് തോടിന്റെ 
തീയതിയും സമയവും- 30 - 4 - 2014 , വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 

അടിയന്തിര പ്രവർത്തികൾ 10 ,00,000 25,000 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 30- 4- 2014 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

39/ ഇ . ഇ / എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2013 - 14 

കുന്ദംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി യിലെ 
കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം - " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 

വെട്ടിക്കടവ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 1 മാസം. 

യുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 

പാർശ്വസംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളും - 
15,00 ,000 

37,500 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1,800 + 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 

5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3 , 5 ഇവയ്ക്ക് 2,300 + 5 % വാറ്റ്, 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1,500 + 5 % വാറ്റ്. 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും 
മെക്കാനിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 

സമയവും - 24 - 3 - 2014, 1 മണി. 
പെരുമ്പാവൂർ, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഇരിങ്ങോൾ പി . ഒ . 

എഞ്ചിനീയർ. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന 

അവസാന തീയതിയും സമയവും - 28 - 3 - 2014 , 3 മണി. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 28 - 3- 2014, 
നമ്പർ ഡി2 - ജനറൽ/ 04/ Vol. II. 

2014 മാർച്ച് 3. 3. 30 മണി. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന - കരാറു കാ രന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത - " സി ക്ലാസും 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 

- അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്ര വച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചു . 

പവ്യത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - മെ നർ 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 
വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ 
പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും - ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 

ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
അ ദ്ദേ ഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ 
തൽസമയം ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം - 100 - ന്റെ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത 

( നൂറ് രൂപ ) മുദ്രപത്രത്തിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ 
ദിവസം അവധി ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 

രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടു അടക്കം 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിമുതൽ 4 മാസംവരെ ആയിരിക്കും. 

-ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം തൃശ്ശൂർ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
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ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും 

നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 

- അടങ്കൽ തുകയും 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ദർഘാസ് വാങ്ങിയ രശീതിയും ഉള്ളടക്കം 

11 / ഇഇ / 2013 - 14 - കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിൽ 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 

കുണ്ടുകടവിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 1351- നും 
യഥാക്രമം പൂരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 

1349 - നും സമീപം ചാലക്കുടി പുഴയുടെ 

ഇടിഞ്ഞു പോയ ഇടതുകര സംരക്ഷണ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി വയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ 

പണികൾ - 10 ലക്ഷം 

25, 000 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

2 12 / ഇഇ / 2013 - 14 - - വരന്തരപ്പിള്ളിപഞ്ചായത്തിൽ 
1991- ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

10 -ാം വാർഡിൽ കാരികുളം ചിറയുടെ 
നിയമത്തിലെ ( 2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 

താഴെയും മുകളിലു മായി കുറു മാലി 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 

പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണപണികൾ - 
| 10 ലക്ഷം 

25, 000 
ചെലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,500 + വി . നി. 

ദർഘാസപ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും- - 
കേ രള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ 

20 - 3 - 2014 രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 21- 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 

1 മണിവരെ. 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർ ഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
- ജി . ഒ . ( എം . എസ്.) നമ്പർ 135/ 97 / കോ . ഓപ്പ. തീയതി - അവസാന തീയതിയും സമയവും - 28 - 3 - 2014, 3 മണി. 
13 - 11- 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി മാത്രമേ ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 28 - 3- 2014 , 
ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 3. 30 മണി. 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. എം . പി.എൽ. എ . ഡി . പണി 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി -6 മാസം. 
കൾക്ക് ടെണ്ടർ എക്സസ്അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് " സി യും മുകളിലും. 
കരാറുകാർ പിൻ കോഡ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളഅഡ്രസ്സ് 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി , സി എന്നീ ക്ലാസ് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമെ ദർഘാസ് 

ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പ് 
കാര്യാലയം, 

വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

- ( ഒപ്പ്) 

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
തൃശ്ശൂർ-20. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 

പമാ ണ ങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം 

കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 

1 മണി വരെ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ 
നമ്പർ 4 ഇഇ/ 2013 - 14 . 

2014 മാർച്ച് 4. കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലവിഭവ പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ അ ഡീഷണൽ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാ സു 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കളോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ളമുദ്ര കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലവിഭവ പൊതുമരാമത്ത് 

നിശ്ചിത മാ തൃകയിലുള്ള പാഥ മിക ഉടമ്പടി അടക്കം 

ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക 
വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ 

ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു ണ്ട് . 
നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച് പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടി 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ല്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ 
ടി ദർഘാസുകൾ താഴെപറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 - ന് 

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന 

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിസാൻ വികാസ്പത 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 

എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടു 
മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅന്നേ ദിവസം സന്നിഹിതരാ 

ത്തിയിരിക്കണം ( ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി 
യിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ). തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 
ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ, പാജ ക് ട് - 2 , തിരു വ ന അ പു രം സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള 
18 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759 / 04 / ഡി5 (3 ) സി. എ . ആർ. 

എല്ലാ ജോലികളുടേയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് 

ഉൾപ്പെടുത്തിയ സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ 
അ നു സ രിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ 
രജി സ് റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി നിയമ ത്തിന്റെ 8 / 3 വകുപ്പ് ഈ 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
അ വ ധി യാ യാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം അവ സാന 

കാര്യാലയം, അഡീഷണൽ 
തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 
കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 


25th MARCH 2014] 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1 - ടി .എൻ. 2013 - 14 ( 7). 


2014 ഫെബ്രുവരി 28. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പാല ക്കാട് ചെറു കിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോ ഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ത പാ ലിൽ രജി സ്റ്റേർഡ്| സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
പറയുന്ന തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതും അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ 
തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം 
ആയിരിക്കും. 


- ദ ർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവ ര ങ്ങളും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്തിരി ക്കണം. നിര ത ദ വ്യം എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധ ത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും അധിക 
നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് 
പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ 
ബാദ്ധ്യ സ്ഥ നാ ണ്. കേരള പൊതു മരാമത്ത്/ ജല സേചന 
വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
പാലക്കാട്. 

( ഒപ്പ്) 
ഫോൺ- 0491- 2522808 . 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ക്രമ 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 31 / 2013 - 14 - പാജക്ട് മെയിന്റെ നൻസ്- 
| 2013 - 14 - പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അലനല്ലൂർ 
പഞ്ചായത്തിൽ പുളിയംതോടിന്റെ അരിക് 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി 15, 00 ,000 

37 ,500 
32/ 2013 - 14 - പാജക്ട് മെയിൻനൻ സ് 
2013 - 14 - കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ 
വലി യേരി കുള ത്തിന്റെ പെരു മ്പാറ 
ചള്ളയിലുള്ളകനാലിന്റെയും കൾവർട്ടിന്റെയും 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 13,50,000 

33 ,750 
| 13 | 2013 - 14 - നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിലെ 

നെടു ങ്കയം പദ്ധ തി യുടെ കുള പട 
ഉപകനാലിന്റെ കേടുപാട് തീർക്കൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 96, 549 

2 ,450 


( 1) 


( 3 ) 


നമ്പർ ഡി4 / ടെണ്ടർ/ 2013 - 14 (7 ). 

2014 മാർച്ച് 24. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മലമ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി 
ഡിവി ഷൻ എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

(2 ) 
1 67/ 2013- 14 പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി 2013 - 14 

തെക്കുംപുറം ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
2/ 00 കി . മീറ്ററിനും 2 / 300 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവർത്തികൾ - 8,00, 000 

20,000 
- 68 / 2013 - 14 - ടി ഇടതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 7 / 790 കി . മീറ്ററിനും 7 / 970 
കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ - 7, 00,000 17 ,500 
3 69/ 2013 - 14 ടി ചിറ്റിലഞ്ചേരി സൗത്ത് ശാഖാ 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 5/ 00 കി . മീറ്ററിനും 
5/ 300 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ളപുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവർത്തികൾ - 6,50, 000 
70/ 2013 - 14 - ടി അടിപെരണ്ട ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 1/ 400 കി . മീറ്ററിനും 1/ 600 കി. 
മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ചോർച്ച നിവാരണവും 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും 
6,10,000 

15, 250 


ദർഘാസ് പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
- 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3- ന് 400 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 3 - 2014 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 25-3 - 2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 3 - 2014 , 3.30 മണി. 

- കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - കമ നമ്പർ 1, 2 ഇവയ്ക്ക് 
" സി യും അതിനു മുകളിലും, കമ ന മ്പർ 3 - ന് " ഡി യും 
അതിനുമുകളിലും. 


2 


16 , 250 


പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 
1, 2 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 3 മാസം. 


25th MARCH 2014] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


197 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


ഉദ്ദേശം 
നിരതദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


(2 ) 


- 5 71/ 2013 - 14 - പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി 2013 - 14 -- 

കൽച്ചാടി ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
8 / 700 കി . മീറ്ററിനും 8/ 820 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും 
ചെയിനേജ് 7 / 300 കി . മീ .ലുള്ള സൂപ്പർ 
പാസേജിന്റെ കേടു പാടുകൾ തീർക്കുന്ന 
പ്രവർത്തിയും - 7 ,00, 000 


ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട് 


17 ,500 


27/എസ്. ഇ .( ഐ ) കെ ./2013 -14 - ആർ. എം . എഫ് . 
കിഴക്കോത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ചോന്നമണ്ണിൽ 
കടവിൽ പൂനൂർ പുഴയുടെ വല തു കര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി - 16 ലക്ഷം 


40, 000 


2 


28 /എസ് . ഇ . ( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 - ടി പേരാമ്പ 
പഞ്ചായത്തിൽ കുറ്റ്യാടി പുഴയിൽ അടിയാട്ട് 
കടവിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് കുളിക്കടവിന്റെ 
വികസന പ്രവൃത്തി- 16 .50 ലക്ഷം 


41,300 


3 


4 


5 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 1,500 + 
വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 5- നും 1,400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, 
ക്രമനമ്പർ 3- നും 4- നും 1,300 + വാറ്റ് + സെസ്സ്. 
പണി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് -" ഡി യും സി യും അതിനുമുകളിലും. 
- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 21- 3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ 
വിൽക്കുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച പ്രമാണങ്ങൾ 26 - 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 
മണിക്ക് ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

- നിബന്ധനകൾ 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ മാത്രമേ 
ഈ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ( കൊറിയർ 
സർവ്വീസ് മു ഖ നയോ നേരിട്ടോ സ്വീക രി ക്കു ക യില്ല . ) 
ദർഘാസുകൾ അപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാൽ തകരാറു 
മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് 
യാതൊരു വിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും തുറക്കുന്ന 
തീയതിയും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയാവുകയാ 
ണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കു 
ന്നതും തുറക്കുന്ന തു മാ യി രിക്കും. നിശ്ചിത സമയത്തിനു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ പരസ്പരം 
കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു 
പാഥമിക ഉട മ്പ ടിയും ആ വ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യ വും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷന്റെ 
പേരിൽ മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആയിരിക്കണം. 
പ്രവൃത്തികളിൽ കമ്പോളവില ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധന 
സാമഗ്രികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതല്ല . 

- ജല വിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാ സു കൾ സംബന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഈ 
കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ നേരിട്ട് 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


29 /എസ് . ഇ . ( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 ടി എടച്ചേരി 
പഞ്ചായത്തിൽ മാഹി പുഴയിൽ ഇളമ്പിലാട്ട് 
ഇട തു കരയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി- 
20. 25 ലക്ഷം 

50 , 000 
30/എസ് . ഇ .( ഐ ) കെ ./ 2013- 14 - ടി മണിയൂർ 
പഞ്ചായത്തിൽ കുറ്റ്യാടി പുഴയിൽ പുത്തൂർ 
കടവിന്റെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി- - 
- 23.50 ലക്ഷം 

50,000 
31/ എസ്. ഇ .( ഐ ) കെ . 2013- 14 ടി കോഴിക്കോട് 

കോർപ്പറേഷനിൽ മൊകവൂരിൽ പാലൻതലക്കൽ 
പുനൂർ പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ 
പ വ്യത്തി- 20 ലക്ഷം 

50, 000 
- 32/എസ് . ഇ .( ഐ ) കെ ./ 2013- 14 - ടി കോഴിക്കോട് 

കോർപ്പറേഷനിൽ മേട യിൽ താഴം പുനൂർ 
പുഴയുടെ ടി - 18. 50 ലക്ഷം 

- 46 , 300 
33/എസ്. ഇ .( ഐ ) കെ ./2013- 14 ടി കോഴിക്കോട് 

കോർപ്പറേഷനിൽ ചെലവൂ രിലെ എഴുന്ന 
മണ്ണിൽ പറമ്പിൽ പുനൂർ പുഴയുടെ ടി 
- 20 ലക്ഷം 

- 50, 000 


50,000 


8 34 /എസ്. ഇ .( ഐ ) കെ ./2013- 14 ടി കോഴിക്കോട് 

കോർപ്പറേഷനിൽ കക്കോടി കൊഴുമ്പാലിൽ 
പുനൂർ പുഴയുടെ ടി - 20.50 ലക്ഷം 
9 35 /എസ് . ഇ .( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 - ടി ഓമശ്ശേരി 
പഞ്ചായത്തിൽ മാനിപുരം പാലത്തിനടുത്ത് 
തെക്കേത്തലയ്ക്കൽ പറമ്പിൽ ചെറുപുഴയുടെ 
ടി 19.50 ലക്ഷം 


48 ,800 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന 
വിഭാഗം, മലമ്പുഴ. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 
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48, 800 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി1- ടി .എൻ./ 08/ 2014 . 

2014 ഫെബ്രുവരി 24. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജലസേചന 
വിഭാഗം ഉത്തരമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രകാരം 
അർഹ ത പ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച ക വ റു ക ളിൽ രജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്തര വാദിയാ യി രിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 
നാലുമാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


36 /എസ് . ഇ . ( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 - ടി പെരുമണ്ണ 
പഞ്ചാ യ ത്തിൽ മുണ്ടംപറമ്പിൽ ചാലിയാർ 
പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി 
റീച്ച് 2 - 19.50 ലക്ഷം 
37 /എസ് . ഇ .( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 - ടി കാരശ്ശേരി 
പഞ്ചായത്തിൽ കക്കാടിനടുത്ത് പൊള്ളമണ്ണിൽ 
പറ മ്പിൽ ഇരു വഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ ഇടതു കര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി- 19.50 ലക്ഷം 


48 , 800 


12 38 |എസ് . ഇ . ( ഐ ) കെ . | 2013 - 14 - ടി മാവൂർ 

പഞ്ചാ യ ത്തിൽ കുറ്റിക്ക ടവ് പാല ത്തിന് 
താഴ്ഭാഗത്ത് ചെറുപുഴയുടെ വലതുകര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി- 19 . 70 ലക്ഷം 


49, 300 


25th MARCH 2014 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


198 


(2 ) 


13 39/എസ് . ഇ .( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 - ആർ. എം . എഫ് . 

കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ ചെപ്പുകടവ് 
ഗവ. എൽ. പി. സ്കൂൾ മൈതാനത്തിനടുത്ത് 
ചാലിപ്പു ഴയുടെ വലതു കര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തി- 16 ലക്ഷം 

- 40, 000 
14 40/എസ് . ഇ . ( ഐ ) കെ . 2013 - 14 ടി തിരുവമ്പാടി 

പഞ്ചായത്തിൽ കാളിയംപുഴപമ്പ്ഹൗസിനടുത്ത് 
ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തി- 18 . 75 ലക്ഷം 

46 , 900 
15 41/എസ് . ഇ .( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 - ടി പെരുമണ്ണ 

പഞ്ചാ യ ത്തിൽ കള ത്തി ങ്ങ ൽ പറ മ്പിൽ 
ചാലിയാർ പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തി- 19.50 ലക്ഷം 

48, 800 
16 42 /എസ്. ഇ .( ഐ ) കെ . 2013 -14 ടി തൂ ണേരി 

പഞ്ചായത്തിലെ പേരോട് ഹയർസെക്കന്ററി 
സ്കൂളിനടുത്തുള്ള മാഹി പുഴയുടെ ഇടതുകര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി- 16.50 ലക്ഷം 

- 41, 300 


ദർ ഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് 21-3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്ക മായോ മണിയോർ ഡ റായോ 
അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പമാ ണ ത്തിനു വേണ്ടി അട യ് ക്കുന്ന തുക യാതൊരു 
കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതില്ല . ദർഘാസുകൾ 
26 - 3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 3 .30 മണിവരെ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 26 -3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 
4 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിർദ്ദിഷ്ട 
ദർഘാസ് ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസ് ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


17 43/ എസ്. ഇ .( ഐ ) കെ . 2013 - 14 ടി മരുതോങ്കര 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 14 -ാം വാർഡിലെ 
വീട് നമ്പർ 142 - ന് അടുത്തായുള്ള കുറ്റ്യാടി 
പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി 
-- 16 . 75 ലക്ഷം 


- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് 
സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ 
ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതാത് 
രജി സ്ടാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള 
അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതും 
അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം 
പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറെ 
അധികാ ര പ്പെടു ത്തി യതും ആവ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് 
ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ്യ ക യിലുള്ള പാഥ മിക 
ഉടമ്പടികൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് 
സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. യാതൊരു കാരണവും 
പരാമർശിക്കാതെ ദർഘാ സു കൾ നിര സിക്കു ന്ന തിനുള്ള 
അധികാരം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


41, 900 


18 44/എസ് . ഇ .( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 - ടി പെരുമണ്ണ 

പഞ്ചാ യ ത്തിലെ കള ത്തി ങ്ങ ൽ പറ മ്പിൽ 
ചാലിയാർ പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തി ( റീച്ച്- 1) - 19. 50 ലക്ഷം 

- 48, 800 


19 


45/എസ് . ഇ .( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 - ടി പെരുമണ്ണ 
പഞ്ചായത്തിലെ നടുക്കണ്ടിയിൽ പറമ്പിൽ 
ചാലിയാർ പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തി - 19 .50 ലക്ഷം 

- 48 ,800 
46 /എസ് . ഇ .( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 - ടി കോഴിക്കോട് 
കോർപ്പറേഷനിലെ മൊകവൂരിലെ നമ്പോൽ 
ചിറക്കലെ പുനൂർ പുഴയുടെ ഇടതുകര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി 19 . 50 ലക്ഷം 


20 


സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന വകുപ്പ്, 
കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ് ഹിൽ, 

- ( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്- 673 005. 

- സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


48 , 800 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


21 47 /എസ് . ഇ .( ഐ ) കെ ./ 2013 - 14 - ടി തിരുവള്ളൂർ 
പഞ്ചായത്തിൽ ചാനിയംകടവ് പാലത്തിന്റെ 
മേൽഭാഗത്ത് കുറ്റ്യാടി പുഴയുടെ വലതുകര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി (റീച്ച്- 2 ) - 20 ലക്ഷം 


50,000 


ദർ ഘാസ് ( പമാണ ത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1, 13 
ഇവയ്ക്ക് 2,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 16 ഇവയ്ക്ക് 2,500 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 , 8 ഇവയ്ക്ക് 3, 100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് 3, 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5, 7 , 9, 10, 11, 12, 15, 18 , 
19, 20 , 21 ഇവയ്ക്ക് - 3,000 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 6 - ന് 

2,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 14 - ന് 2,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
17 - ന് 2,600 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 26- 3 -2014 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 


നമ്പർ ഡി3 / ടെണ്ടർ 2651/ 03 . 

2014 ഫെബ്രുവരി 25. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി 
പേരാമ്പ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം 
ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യത 
യുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും ( പി . ഡബ്ലു . ഡി. “ എ . ബി. 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും) മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തികളുടെ പേരും 
നമ്പരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ് 
- രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ 
തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാദിയാകു ന്ന ത ല്ല . നിര ത ദ വ്യം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ പേരിൽ നാഷണൽ 
സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത 


കരാറുകാരന്റെ തരം - " എ യും " ബി യും ക്ലാസ്സുകൾ. 
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ബാങ്കിൽ നിക്ഷേ പിച്ചതിന്റെ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ദർഘാസിന്റെകൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം 

100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ മാത്യകാ ഫോറ ത്തിൽ 
നിർ ദ്ദേ ശി ക്കു ന്ന ത ര ത്തിലുള്ള ഒരു പാഥ മിക കരാർ 
പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർ 
പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ഇല്ലാത്തവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


7 26 ടി പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കല്ലൂർ 

ബാഞ്ച് കനാലിന്റെ 7 / 180 കി . മീറ്റർ 
തകർന്നുപോയ 50 മീറ്റർ ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 5,80,000 


14, 500 


നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


14, 400 


- (1) 


( 2 ) 


8 27 - ടി പെരുവണ്ണാമൂഴി ഡാമിന്റെഒന്നാം നമ്പർ 

സ്പിൽവേ ഗനെറ്റിംഗ് വഴി അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 5,73,000 
- 28 - ടി പേരാമ്പ് സ്റ്റാഫ് കോളനിയിലെ 

ജെ1, ജെ2 ആന്റ് ജൊ ക്വാർട്ടേഴ്സകളും 
ഡോർമെറ്ററിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ 
വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ - 2,40,000 


1 


20 - കെ . വൈ . എ . പി . എ . സി . പി . 2013 - 14 
ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിൽ ചെയിനേജ് 
27/ 550 കി . മീറ്ററിനും 27/ 655 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിൽ ചോർച്ച തടയലും ബലപ്പെടുത്തലും 
- 12 ,50 , 000 


6,000 


31,300 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
S 1,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 7, 8 ഇവയ്ക്ക് 1,200 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6- ന് 
1,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 500 + വാറ്റ്. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കാലാവധി - 6 മാസം. 


15 , 000 


ദർഘാസുകൾ 28 - 3- 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
3.15 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര 
പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


22,500 


2 2 ടി ചേരാപുരം ഫീൽഡ് ബോത്തിയിൽ 

0 / 000 കി . മീറ്ററിനും 0/ 750 കി. മീറ്ററിനും 
ഇടയിൽ അണ്ടർ ടണലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തിയും നവീകരണവും ബലപ്പെടുത്തലും 
- 6, 00 , 000 
- 22 - ടി നാറാത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിൽ 
ചെയിനേജ് 1 / 550 കി . മീറ്ററിനും 1 / 800 
കി . മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ചോർച്ച തടയാൻ 
ആവശ്യമായ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

- 9,00, 000 
4 23 ടി ഇരിങ്ങൽ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയിനേജ് 

3/ 200 കി. മീറ്ററിനും 3/ 400 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിൽ ചോർച്ച തടയാൻ ആവശ്യമായ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 9,50,000 
| 24 ടി നാറാത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിൽ 
ചെയിനേജ് 1 / 000 കി . മീറ്ററിനും 1 / 140 
കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ചോർച്ച തടയാൻ 
ആവശ്യമായ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
- 10 , 00, 000 
- 25 - ടി നടു വന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ 
ചെയിനേജ് 10 / 317 കി . മീറ്ററിനും 10 / 417 കി . 
മീറ്ററിനും ഇടയിൽ കേടുപാടു സംഭവിച്ച് 
- ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
- 7 ,00 ,000 


23,800 


5 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും 25 - 3 - 2014 - ന് 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ 
പ്രമാണത്തിന്റെ വില ഒടുക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലസേചന വകുപ്പിലും 
നിലവിലുള്ളദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ 
ഏതൊരു ദർഘാസും നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


25,000 


6 . 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി, 
പേരാമ്പ്ര , കോഴിക്കോട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 


| 17 , 500 


Gaz . No. 12 /2014 /DTP ( Irrigation ). 


